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ties, 1'erreur dti resultat total depend des erreurs partielles suivant
une certaine loi qu'il s'agit de decouvrir. Nous supposons que, en
mesurant chaque partie, on puisse se tromper, soit en plus, soit en
moins, d'une certaine quantite que Ton regarde comme une limite
connue par Inexperience. On considere que, le nombre des parties
etant considerable, on ne doit pas supposer que toutes les erreurs
partielles seront da meme signe; il est, au contraire, extremement
vraisernblable que, i'erreur negative etant supposee aussi facile que
1'erreur positive, il s'etablira, dans un grand nombre d'erreurs par-
tieiles, une compensation qui tend a diminuer I'erreur totale. II n'est
pas rigoureusement impossible que les erreurs partielles, meme en
tres grand nombre, soient toutes positives ou toutes negatives; mais
on ne doit point, dans la pratique, supposer qu'un tel evenement a
lieu, parce que sa probabilite est trop petite. Elle est comparable a
celle de plusieurs evenements que nous savons n'etre pas entierement
impossibles, mais dont la probabilite est si faible que, dans Fusage
ordinaire, aucun homme raisonnable ne les admet comme des motifs
de ses determinations. II s'agit maintenant d'estimer Terreur totale
que Ton est fonde acraindre lorsque, ayant mesure chactine des par-
ties, on en prend la somme pour exprimer la longueur entiere. On
suppose que chaque erreur partielle a laquelle on est expose peut etre
egalement positive on negative, et que Ton sait, par une experience
repetee, que cette erreur est comprise entre de certaines limites.-II
s'agit de determiner les limites correspondantes de I'erreur totale; ces
limites cherchees doivent etre telles que Ton soit aussi fonde a croire
que la longueur entiere est comprise entre dies que Ton est fonde a
croire que I'erreur d^une seule mesure est comprise entre les deux
limites indiquees par rexperience*

L'Analyse matheniatique resout completement cette question; en
voici le resultat: si Ton designe par e k limite de I'erreur positive ou
negative a laquelle on est expose en mesurant ur|e seule partie, il faut
multiplier cette limite e par la racine carree du nombre n des parties,
et le produit e \fn est precisement la limite de Ferreur positive ou n6ga-              . 70questions les plus impor-
